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e que la°bonne Ména gère 


10 Que le plus économique des Réchauds est 
«Le MIRACULUS, 


Le SP T OP . Réchaud four à fermeture hermétique, rampe inférieure 
« pour la pâtisserie se fait en deux dimensions : 


N° 56 àa four de 30 X 30 X 1 | 
9 
TR EE Grand Dessus de 66x36 


ie N° 5G ( Fonte brute Fr. ‘20 é N° 56 5, Fonte brute Fr. £ 
| : 


Fonte émaillée / » 262. | Fonte émaillée 34 


ÉTABLISSEMENTS 
Léon Grunberg & C' 


49, Rue de Tanger, 49 
EPA ROOMS MERS 


parfaite 


des 


A 1 L 
CUISINIÈRE 502 FERMÉE 


PLEX 


Fonte brute. . 955 


Fonte émaillée. 


MNola. — Une autre cuisi- 
nière avec le même coffre : 
la 503 comporte un dessus 
de m.0o,80o Xm. 0,50 dont les 
trois tampons arrière sont 


chauffés par récupération. 
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. \ : 
D biones est 


io dus 


Cuisinière à coffre calori- 


fugé sur toutes les faces par 
de l'amiante. Côtés, derrière 


et porte en fonte. 


Porte également calori fugée. 


Dessus de m.o,80 Xm. 0,415 


Hauteur totale 


m, 0,875 
Coffre de 0,45X0,35*0,32 


Deux rampes à bleu sont 


situées de chaque côté au 
bas du coffre. 

Brüleur à bleu avec plaques 
radiantes au sommet du coffre. 


Un brüleur double et deux 


brüleurs simples au dessus. 
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CUISINIÈRE 502 OUVERTE 


% 


FE Que PÈRE AC appareils de Cor Ce 


sont munis #1 es 


(@ buis 495 et 494 » 


Brüûleurs à jets directs 


en une piece 
munis d'un dispositif spécial empêchant 


l'encrassage 


Die RE ARE ju 


o 


Sauf avis contraire lous nos réchauds 
493 el cusinières sont fournis avec brûleurs 494 
495 el 494 


RÉCHAUD 62 AVEC FOUR OUVERT 


4° Qu'il ny a qu'une Chonmé + Gaz à bon rehdèment: 


+ Éhéée 560 » 


one 000 ir 0000000 600 


La Cheminée 560 joint 
à l'élégance de la forme 
le maximum du rendement. 
Cette cheminée est munie 
d'un système tubulaire de 
récupération qui, ajouté 
à son système rayonnant 
parfait par bougies en 
terre spéciale et plaque 
réfractaire, en fait un 
appareil de tout premier 
ordre. 


PRIX 


Façade en fonte 
brute...::.5#:.: 30 5 


Façade en fonte 4 
émaillée ...... 375 ft. à. 


.YUE DE FACE 


LEGENDE 


- Brûleur 

- Injecteur 

- Disque de réglage 

- Bougie réfractaire 
- Ecran réfractaire 

FF- Tubes métalliques 

G - Chicane 


H - Buse d'évacuation 


Le Trajet des gaz 


brûlés 


— KO 


COUPE 


